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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


നമ്പർ സി2 - 1668 / 2015 / എം. സി . കെ . 


2015 ജനുവരി 29 . 


No. C2 -1668/ 2015/ MCK . 


| 29th January 2015. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of various Instruments for Operation Theatre in 
Obstetrics and Gynaecology Department. 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒ & ജി വിഭാഗത്തിലെ 
ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്ററിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന 
തിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1,050 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
20- 2- 2015 രാവിലെ 11 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പത്രങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി 
ഓർഡർ ആയി അയ ക്കേ ണ്ട താ ണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി2 / 1668 / 15 / എം . സി . കെ . ഉപക ര ണ ത്തിന്റെ പേര് 
“ ഒ & ജി വിഭാഗത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്ററിലേക്ക് വിവിധ 
ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
21 - 2 - 2015 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക്മുമ്പേ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
അയക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കു 
ന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന 
തല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 21- 2 - 2015 ഉച്ചയ്ക്ക് 
2.30- ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം 


Tender forms can be had from this office on payment 
of 1,050 prescribed cost in Cash or by Money order till 
20 -2- 2015 No other modes of remittance will be entertained . 
Those who require tender forms by post, a sum of 40 will 
be added towards postage charge. Money Orders should 
reach this office at least 10 days prior to the closing date 
of tender sales . Cost of tender forms will not be refunded . 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as Teader No . C2 / 1668/ 2015/ MCK for the 
purchase of various Instruments for Operation Theatre in 
Obstetrics and Gynaecology Department addressed to 
"The Principal, Government Medical College, Kottayam - 8 
should reach this office on or before 21- 2 - 2015 , 1 p . m . 
Tenders received late will not be entertained . The duly 
received tenders will be opened at 21- 2 -2015 , 2. 30 p . m . in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 


Further details can be obtained from this office 
during work hours . The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 


Last date and time of receipt of tender - 2 - 3 - 2015, 
11 a. m . 


Government Medical College, 
Gandhi Nagar P. O ., 
Kottayam- 8. 


( Sd.) 
Principal. 


Opening date and time of tender - 2-3- 2015, 12 Noon . 
Date upto which rates are to be firm — 30 -6 -2015 . 

Tender should be addressed to — Superintendent, 
Medical College Hospital, Thrissur. 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons . 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days . 


- (2 ) 


നമ്പർ ജി5- 0190/ 2015 / എം. സി . എച്ച്. 


2015 ജനുവരി 15. 


നമ്പർ ജി5 - 9900 / 14 / എം . സി .എച്ച്. 

2015 ജനുവരി 1. 
തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഇനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചി ത ഫോ റ ത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇനം - ബസ്സ് 29200 കി. ഗ്രാം . 

ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുപുറത്ത് ജി5 - 9900/ 14/ 
എം . സി.എച്ച്. എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,300 + 14.5 % നികുതി. 
- ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവ സാ നിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 2 - 2015 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 3 - 2015, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 2 -3 - 2015, 
12 മണി. 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ 
സ്ഥലങ്ങളിൽ സി. സി. ടി. വി. ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ഇനവിവരം - സി. സി. ടി. വി. സർവെയ്ലൻസ് സിസ്റ്റം 
വിത്ത് ക്യാമറ (സപ്ലെ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, കമ്മീഷനിംഗ്). 


- ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുപുറത്ത് നമ്പർ ജി5- 0190/ 15 / 
എം . സി.എച്ച്. എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


ദർ ഘാസ് നിര ക്കു ക ൾ പാബ ല്യ ത്തി ലി രിക്കേ ണ്ട 
തീയതി 30 - 6 - 2015. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന നികുതിയടക്കം വില - - 
1,000 + നികുതി (14.5 % ). 

ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 3 - 2015, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 -3 - 2015, 11 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സമർപ്പിക്കേണ്ട മേൽ വിലാസം 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, തൃശ്ശൂർ. 

- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 100 
വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭ്യ മാ ണ് . കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് 
നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അധികാരം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 9 - 3 - 2015, 
12 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
30 - 7 - 2015 . 


ദർഘാസ് ഫോറം സമർപ്പിക്കേണ്ട മേൽ വിലാസം 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, തൃശ്ശൂർ. 


No. G5- 9900 /2014 / MCH. 

1st January 2015. 
Competitive tenders invited in sealed covers 
superscribing Tender No. G5 -9900 / 14 /MCH for supply of 
following item for the use of Medical College Hospital, 
Thrissur. 

Name if item - Bread — 29200 Kg. 
Cost of tender form - 2,300 + Tax (14.5 % ) 

Closing date and time of sale of tender form 
23-2- 2015, 3 p . m . 


- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 100 വില 
യുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭ്യമാണ്. കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടി 
വ യ്ക്കു ന്ന തിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


No . G5/ 0190 /2015/ MCH. 


| 15th January 2015. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Competitive tenders invited in sealed covers 
superscribing Tender No . G5/0190 /15 /MCH for the supply 
of following item for the use of Medical College Hospital, 
Thrissur. 


നമ്പർ സി.1- 1470/ 15/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. 2015 ജനുവരി 29. 

തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Name of Item — CCTV Surveillance System with 
Camera (Supply, Installation & Commissioning). 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പർ 


ഉപകരണത്തിന്റെ 

പേര് 


Cost of tender form (Original ) - 1, 000 + Tax (14.5 %). 


1 


UV Microscope 


85 / 2014 - 15/ എം . സി. ടി. സി .ആർ. 


2 


86 / 2014 - 15 / എം . സി . ടി . സി. ആർ. 


Closing date and time of sale of tender 
2 -3 - 2015 , 3 p . m . 


Block storage 
cabinet 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


Last date and time of receipt of tender 
9 - 3- 2015, 11 a. m . 


അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1 - ന് - 945, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

- 420. 


Opening date and time of tender - 9 - 3- 2015 , 12 Noon . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- കമനമ്പർ 1- ന് 473, ക്രമനമ്പർ 

2 - ന് 210. 


Date upto which rates are to be firm — 30 -7-2015. 


Tender should be addressed to — Superintendent , 
Medical College Hospital , Thrissur. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 10 - 2- 2015, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 20 - 2 -2015 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
21- 2 - 2015, 1 മണി. 


Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth - 100 . The undersigned 
reserves the right to accept/reject/postponed any tender 
without assigning any reasons. Further details if any , 
required can be had from this office during office hours 
in working days. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 2- 2015 , 
2 . 30 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളും കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽ ചാർജ് 
അധിക മായി ഓരോദർഘാ സിനും മണി ഓർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Specifications 


| 1. 


1. 3 mp sensor, HD , 20 metrs, indoor IR Day Night 
Dome camera - 53 Nos. 


2 . 


24 inch LED monitor — 3 Nos. 


No. C1-1470 /2015/ MCTCR . 29th January 2015. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of following items required for 
Pathology Department of Medical College , Thrissur. 


3. 


16 channel DVR , Dual streen , 1 HDD , 2 USB , 
Ethernet Digital Zoom — 3 Nos. 


Sl. 


Tender No . 


Name of 
Equipment 


4 . 


SMPS power supply for camera . 


No . 


5. 


9 U wall mount rack - 1No. 


UV Microscope 


85 /2014- 15/ MCTCR 
86/2014-15 / MCTCR 


R . G . 6 Co -axial cable 1 sq.mm . with PVC Pipe or 
capping care & with necessary BNC pin and other 
fittings — As applicable . 


Block storage 
cabinet 


7 . 


1 TB Hard Disk (surveillance ) — 3 Nos . 


Cost of tender form : 
Original - 945 for Sl. No . 1 , " 420 for 

- Sl. No. 2 . 
Duplicate - 473 for Sl. No. 1, ` 210 for 

Sl . No . 2. 


Govt. Medical College Hospital, 
Thrissur. 


- (Sd.) 
Superintendent. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 2 - 2015 , 5 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
28 - 2 - 2016 . 


Closing date and time of sale of tender form by M. 0 . 
10-2 -2015, 4 p . m . - 

Closing date and time of sale of tender by cash 
20-2 -2015, 4 p . m . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
21-2 - 2015, 1 p. m . 

Opening date and time of tender - 2 1 - 2 - 2015, 
2 .30 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions etc. can be had from 
the office of the Principal , Government Medical College , 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should sent 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവർ ത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വെയ്ക്കു ന്നതിനോ, 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


No. S2/8784/ 14/IMCH . 


16th January 2015. 


di 


Govt . Medical College , 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


Sealed tenders are invited for the supply of Baby 
log Reusable Hose in IMCH , Medical College , Calicut-8 . 
List of items can be had from the office of undersigned 
during office hours on any working days . Envelop 
containing tenders should be superscribed with tender 
numbers or indicated in the statements below and should 
be addressed to the Superintendent IMCH , Medical 
College , Calicut- 8 , Kerala. Tender must be submitted in 
sealed cover. Tender will be opened on 28 - 2- 2015 , 11. 30 a. m . 
in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintedent, IMCH , Medical College, Calicut-8 , Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്2/ 8784 / 2014/ ഐ . എം . സി. എച്ച്. 2015 ജനുവരി 16. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബേബി ലോഗ് റീയൂസബിൾ 
ഹോസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ 28 - 2- 2015 -ാം തീയതി രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ, 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ഐ . എം . 
സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . യായി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not tranferable . Charges, 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next one Rupee) of the total cost of 
article tendered for. The tenders not accompnied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost - 4,88, 000. 
Cost of tender forms (including Tax): 

- Original - 1, 145. 

Duplicate = 573 . 
Closing date and time of sale of tender forms , 
26-2- 2015, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender forms , 
27- 2- 2015, 5 p. m . 

Date up to which rates are to be firm - 28 -2 -2016. 

Further details can be had from the office of 
undersigned duly office hours on any working days . 


അടങ്കൽ തുക - 4,88, 000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ); 


ഒറിജിനൽ - 1,145. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 573. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 26- 2 - 2015 , 3 മണി. 


List of Items 


Estimate 


Item 


Qty. (Nos. ) 


Tender No. and Name of Items 

with Quantity 


No. 


Cost 


Reusable Hose suitable for baby 
log ventilator 
Reusable Hose HFO suitable for 
baby log ventilator 
Disposable set with chamber suitable 
for baby log ventilator 


Institute of Maternal and Child Health , 
Government Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


S2/14208 / 14 /HDS — Air conditioner 
2 Tone with Copper Coil Machine 
with Voltage Stabilizer & 5 KVA 
Installation Stand — 2 Nos. 

1 , 08 , 000 
2 - S2/11085/14/ HDS - Split Air Conditioner 
with Stabilizer - 2 Nos. 

60,000 
E . M.D . - 1 % of total cost. 
Cost of tender form - 458 ( for each). 

Date and time of close of sale of tender forms 
25-2-2015, 3 p. m. 

Last date and time of receipt of tender - 26 - 2 - 2015, 
5 p . m . 

Date and time of opening of tender — 27 - 2 - 2015 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31-5 -2015 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital , 
Kozhikode -8 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്.2 / 14208 / 14/ എച്ച്. ഡി.എസ്. 2015 ഫെബ്രുവരി 20. 

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 
താഴെപറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
കമ ടെണ്ടർ നമ്പരും 

ഏകദേശ 
നമ്പർ - ഇനവിവരവും 

അടങ്കൽ തുക 
എസ്2/ 14208/എച്ച്. ഡി . എസ് . - 1,08,000 
എയർ കണ്ടീഷണർ 2 ടൺ വിത്ത് 
കോപ്പർ കോയിൽ മെഷീൻ വിത്ത് 
വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ വിത്ത് 
5 കെ . വി. എ . ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടേബിൾ - 
2 എണ്ണം 
എസ്2 / 11085 /എച്ച്. ഡി. എസ്. - 60 , 000 
സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ വിത്ത് 

സ്റ്റെബിലൈസർ- 2 എണ്ണം 
നിരതദ്രവ്യം അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 458 (ഓരോന്നിനും). 


Govt . Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


| (Sd.) 
Superintendent. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 2 -2015, 3 മണി. 


നമ്പർ എസ്3 / 908/ 2015 / എം . സി . സി . 2015 ജനുവരി 14. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജ് ഓഫ് 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഗ്ലാസ് വെയർ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക ളിൽനിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്3/ 908/ 2015 / എം . സി. സി. 
കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് വകുപ്പിലേക്ക് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക 1,59,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 400. 

തപാൽ വഴി - 450. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി - 12 - 2 - 2015. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
26- 2 - 2015, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 27 - 2 - 2015 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി- 31- 5- 2015. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


No. S2 /14208/ 2014/ HDS. 

20th February 2015. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the following items to Government 
Medical College , Kozhikode. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും-- 19 - 2 -2015, 3. 30 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 2 - 2015, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 2- 2015 , 
11. 30 മണി. 


Superscription — Tender No. S3 -908 /2015/MCC for the 
supply of Glasswares to the Dept. of College of 
Pharmaceutical Sciences. 

Estimated cost - 1,59 ,000. 


Cost of tender form - 400 . 

- By post - 450 . 
Last date and time of sale of tender form by post 
12 -2 -2015 . 


Last date and time of sale of tender form 
19 - 2- 2015 , 3 . 30 p . m . 


Due date and time for receipt of tender — 20 -2 - 2015 , 
11 a . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 
- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദവ്യത്തോടുംകൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേ ണ്ട താണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ 
ആയിരിക്കും. 

വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- Date and time for opening of tender - 20 - 2 - 2015 , 
11.30 a . m . 


Date upto which rates are to be firm — 31- 3 -2015 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Medical College, Calicut, Kerala, 
Pin - 673 602 . 


നിബന്ധനകൾ 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode during working hours ( Phone : 0495 - 2350212 ). 
The tender should be superscribed with tender number as 
specified above . The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quated price. 
Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala, 
on request along with remittance of 150; ( 100 towards 
the cost of stamp paper and 50 as incidental charge ) 
by Money Order taken in favour of Principal , Govt. 
Medical College, Kozhikode . Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance, loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


1. നിർമ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( തനത്) 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


2. ആ വ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 

ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരി ശോ ധ നയ്ക്ക് ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

(ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


No. S3-908/ 2015/ MCC . 

14th January 2015 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for 
the supply of Glasswares to the Department of College of 
Pharmaceutical Sciences Government Medical College, 
Kozhikode . 


The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable. Cheque, Draft , Postage Stamp etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
| payment of cost. 

The tenders will be opened as detailed above . 
Belated tenders will not be accepted . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years . 
4. AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. 


Office of the 
Government Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd .) 
Principal. 


